HACE PRESENTE - DESISTE TESTIMONIAL 


Señor Juez Federal: 


Oscar Julián Valtier, por la representación de “PORTA HNOS SA.”, en 
estos autos “CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION s/AMPARO AMBIENTAL” (Expte. 


N*21076/2016), con domicilio en 23-07679211-9, a V.S. digo: 


Que vengo por ante V.S. en hacer presente las siguientes consideraciones: 


--- En forma previa a la recepción de la audiencia del día 27.05.2019 (declaración 
testimonial de la Dra. Nilda Gait), comenzaron a aparecer en las redes sociales 
distintos “flyers” destinados, al parecer, a amedrentar y desacreditar a los testigos 


ofrecidos por nuestra parte. Acompañamos la impresión de algunos de esos volantes. 


--- En uno de ellos incluso, se convocó a una concentración en Tribunales Federales 
para repudiar a la Dra. Nilda Gait quién, entre otras cosas, tiene el carácter de 
Presidente de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de 
Córdoba, docente del Colegio de Farmacéutico y de la Universidad Nacional y 
Universidad Católica de Córdoba y Vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de 
Salud Ambiental. Como suponíamos que podrían existir inconvenientes en razón de 
la violencia del clima que se había creado, ofrecimos a la Dra. Gait acompañarla en 
su salida del edificio de Tribunales, hasta la parada de taxis. Al salir, la Dra. Gait fue 
objeto de una serie de insultos y agravios absolutamente infundados y fuera de lugar 


proferidos, incluso, por una persona que disponía de un micrófono y parlante. Así fue 


como esta banda de energúmenos la trataron, entre otros epítetos de “caradura”, 


“asesina” y otras delicadezas similares. 


--- En razón del inusitado grado de violencia y hostilidad que se creara, ofrecimos a 
la Dra. Gait trasladarla fuera del lugar en el vehículo del que disponíamos, 
ofrecimiento que aceptó y, protegida por personal policial, pudo ingresar al vehículo; 


así fue como pudimos retirarnos del lugar. 


En éstas condiciones, y con la finalidad de no someter a la Dra. Nora 


Gladstein, (testigo del día 28.05), a una situación similar, hemos decidido desistir de 


recepcionar su declaración. 


Provea V.S. de conformidad y SERA JUSTICIA. 


DRA NILDA GAIT 


Directora de la Unidad Tóxicoambiental de la Provincia de Córdoba 
Jefa del 


El objetivo general de este departamento es 
“evaluar el impacto en la salud 

desde la mirada toxicológica y 
epidemiológica en zonas consideradas prioritarias 
para desplegar esta acción sumándole a estas 
intervenciones las capacitaciones a los sectores 
involucrados y a los que se consideran 
damnificados” 


Sin embargo lo aplicó en los 
alrededores de la fábrica, lxs vecinxs 
no la conocen ni fueron parte de 
estudios de esta indole en los barrios. 


A 


¿Cómo puede entonces sacar conclusiones 
sobre la situación epidemiológica en este caso? 


DRA NORA GLASTEIN 


Médica epidemióloga en el Área de Epidemiología del 
Ministerio de Salud y especialista de la Dirección de 
Epidemiología de la provincia 
Como tal se comprometió públicamente, en el año 2015, 
i Salud de la Munici 
niológico en 1 


colindantes a la planta Porta Hnos 


DICHO RELEVAMIENTO 


¿Podrá confiar el Sr. Juez en las 
declaraciones de esta profesional que 
nunca cumplió su compromiso como 
funcionaria publica? 


FUERA PORTA ..s 
$ 9h-9 
Mañana 27 de mayo, a las 9hs 
Convocamos a la concentración en Tribunales 
Federales en repudio a la declaración de la Dra 
Nilda Gait, en el juicio contra #Porta Hnos. 
Gait es jefa del área de toxicologia del Hospital 
de Niños, hospital al que asisten niñxs que 
padecen enfermedades por vivir al lado de 
Porta Hnos. 


¿Que #salud publica nos ofrece el Estado si la 
jefa de toxicologia del Hospital de Niños es 
testigo a favor de esta empresa contaminante 
e ilegal? 


HBastaDeCrimenesAmbientales 
+HFueraPorta 
HJusticiaAmbiental YA! 

Por un +CordobazoAmbiental 


Escribe un comentario... © 


